جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2153 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 3 وح ترسك بحرن نازر 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية منارة العلم الاهلية للبنات 


1 |[ اسراء محمد حسين محمد | 70 | 70 | 56 | 83 | ناججم | 29 | 
2| 1421922153002 | بنين علي حيال مايخ ااا | 86 | 70 | 93 | 91 | اناج | 40 __ 
3 | 1421922153003 _| بنين وسام عبد الزهرة طاهر_______| 64 | 50 | 6 | 54 | مل | 0 
4 | 1421922153004 | داليا علي نيروز عبد ___| 54 | 50 | 383 | 55 | مطل | 0 
5 | 1421922153005 | رحمة احمد عدنان محمود | 71 | 76 | 50 | 81 | ناججم | 28 | 
_ 6| 1421922153006 | رقية سلام هاشم كريم ااا | 77 | 87 | 50 | 77 | اجج | 21 
7 ]| 1421922153007 ]ريام حسن عبد صالح 000000000 | غ | غ | غ | غ 

8 | 1421922153008 | زهراء محمد جاسم محمد || 69 | 53 | 50 | 56 | ناججم | 28 | 
9 | 1421922153009 | زينب صادق محسن عاصي _____| 59 | 50 | 59 | 50 | نجج | 28 | 
10| 1421922153010 | علا سمير حجلان عبدالله 0 | 70 | 75 | 50 | 73 | ناج | 28 _ 
11 253011 || غدير فارس حسين علوان 0000 | 89 | 87 | 84 | 86 | ناججم | 346 __ 
12 | 1421922153018 | مرح حسن كامل مهدي ____| 63 | 86 | 52 | 78 | ناججم | 29 
13 | 1421922153014 | ملاك عباس عبد الحسين عباس | 84 | 82 | 87 | 0 | نجج | 343 __ 
14 | 1421922153015 _| نرجس محمد خير الله حسين _____| 69 | 61 | 50 | 76 | نجج | 26 __ 
5 | 1421922153016 | يقين حسين حامد عطية 00 | 81 | 50 | 64 | 82 | اناج | 27 | 













برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


